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Var CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 199 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2021 Rodada: 20 
Jogo: Vitória / BA X Guarani / SP 
Data: 21/08/2021 Horário: 16:30 Estádio: Manoel Barradas / Salvador 
Arbitragem 
Arbitro: Alisson Sidnei Furtado (AB / TO) 
Arbitro Assistente 1: | Fábio Pereira (MTR / TO) 
Arbitro Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (AB / TO) 
Quarto Arbitro: Josue Reis de Jesus Junior (CD / BA) 
Analista de Campo: Kleber Moradillo da Silva (CBF / BA) 
VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (AB / RJ) 
Lodo fo) fofo jf-] 
Entrada do mandante: 16:25 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 17:31 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 16:25 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:31 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 16:30 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 17:36 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 17:21 Acréscimo: 06 min Término do 2º Tempo: 18:27 Acréscimo: 06 min 
Resultado do 1º Tempo: 1 XO Resultado Final: 1 X O 


[ac] FE Tor: [o No [08 fofo Feto [o] (15) 
Vitória / BA Guarani / SP 






ne] foeido | numeconoio [rapa cor Boo hpeico | nonecomco — [rmfBAl cr 

1 Lucas Arcanjo Lucas Willians Assis ... Trie))| 7? 513071 1 R. Martins Rafael Martins Claro ... (e) RR 188241 
2 Edvan Edvan Sena Santos Ribeir T P 398485 3 Thales Thales Natanael Lira ... 7 |? 341715 
3 Mateus Mateus Souza Moraes q |? 545784 8 Tony Antonio de Moura Carvalhc T P 176981 
4 Wallace Reis Wallace Reis Silva RR: 166649 10 Andrigo Andrigo Oliveira de .... RR 298793 
5 PABLO SILES Pablo Fabricio Siles ... q |? 716645 11 Bruno Savio Bruno Savio da Silva 7 | 363229 
6 Roberto Roberto Heuchayer Sa... T P 188110 13 Diogo Diogo Mateus de Alme ... T P 315945 
7 Wesley Wesley Pionteck Souza 1 | Ip 376463 17 Pablo Pablo Diogo Lopes de Lim: T P 312907 
8 Fernando Neto Fernando Jose da Cun... T P 321820 20 Bidu Matheus Lima Beltrao ... TIP 502230 
9 SAMUEL Samuel Vanderlei da Silva T P 646878 23 Bruno Bruno Aparecido Reis ... Tp 338081 
10 Bolota Anmerson da Silva Soares T P 512166 50 Carlão Carlos Roberto da Cr ... 7 | e 158972 
11 Marcinho Marcio Antonio de So ... q || 305360 94 Julio Julio Cesar Czarneski TETE 360465 
12 Caique Caique Luiz Santos d... R(g) P 383559 27 Gabriel Me... Gabriel Jose Ferreir ... R(g) P 394441 
13 Gabriel Gabriel de Souza Ino ... RE 356403 4 lan Carlo lan Carlo Souza Daniel | IP 509913 
14 Carroll João Victor Carroll... at | IP 527047 5 Pedro Pedro Henrique Acors... R P 412412 
15 Gabriel Bispo Gabriel Bispo dos Santos R P 454107 22 Ronaldo Ronaldo Luiz Alves ll | IP 174941 
16 Cedric lison Cedric Borges ... RENE 437380 29 Allan Allan Victor Oliveir ... RERR 615123 
17 Eduardo Eduardo da Silva Alb ... RE 439838 35 Renan Pere... Renan Pereira Muniz ... | É 500532 
18 Bruno Bruno Felipe de Oliveira RE 335954 36 Eliel Eliel da Silva Bm | IP 465098 
19 Eronildo Eronildo dos Santos Rocha R P 431106 71 Emaxwell Emaxwell Souza de Lima R P 427774 
20 Sergio Mota Sergio Mota Mello RENE 181209 93 Todinho Geremias Ribeiro Junior RE 401315 
21 David Davidda Horada Con... R P 522984 

22 Ronan Ronan Nunes Freitas ... Im [IP 459875 

23 Caique Caique Silvio Souza ... RONR 527849 


T= Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 











Confederação Brasileira de Futebol Publicação da Súmula: 21/08/2021 19:23 Emissão desta via: 21/08/2021 19:23 Página 1/3 





Comissão Técnica 


Técnico: Wagner Augusto Lopes Técnico: Daniel Pollo Barioni 
Assistente Técnico: Sandro Chaves De Assis Rosa Assistente Técnico: Daniel Dos Santos Cerqueira 
Médico: lbere Vieira Medrado Médico: Rai Alves Da Cruz 
Treinador De Goleiros: Itamar Ferreira Da Silva Treinador De Goleiros: Silvano De Morais Silva 
Preparador Físico: Ednilson De Sena Goes Preparador Físico: Rodolfo Jesus De Oliveira 
Massagista: Jose Fernando Pereira Costa Neto Massagista: Mauricio Ferreira Da Silva 






+3 1T 


10 NR | Anmerson da Silva Soares Vitória/BA 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


1T/2T EM [ [oJpaloMe [o JN [eo feto [0] g 
Ti 4 


28:00 2 Wallace Reis Silva Vitória/BA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio do jogo. 

33:00 ZW 5 Pablo Fabricio Siles Morales Vitória/BA 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar ou tentar 
dar um calço de maneira temerária em seu adversário na disputa da bola. 

+01:00 27 1 Lucas Willians Assis Arcanjo Vitória/BA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio do jogo. 

10:00 27 | 5 Pedro Herrique Acorsi Soares Guarani/SP 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por agarrar seu adversário impedindo um ataque 
promissor. 

19:00 27 | 50 Carlos Roberto da Cruz Junior Guarani/SP 
Motivo: A1.9. Saltar sobre um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Saltar sobre seu adversário, atingindo as costas 
do mesmo de maneira temerária. 

20:00 27 | PF Rodolfo Jesus de Oliveira Guarani/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da 
arbitragem. 

+03:00 27 1 | Rafael Martins Claro dos Santos Guarani/SP 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da 
arbitragem. 


PF - Preparador Físico 


Cartões Vermelhos 


NIo Ns (00) [=] (270 ES/O]=S) 
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Nada houve de anormal 


Ocorrências / Observações 








Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos referente as substituições e paralisações para atendimentos dos atletas no decorrer da partida e no primeiro tempo também em virtude do reparo 
técnico do rádio deste árbitro.foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem as vítimas póstumas do covid 19 








Nada a relatar. 


45:00 INT 
41:00 tar 
17:00 2T 
23:00 21 
38:00 21 
38:00 2T 
38:00 2 
38:00 2T 
43:00 21 
43:00 2T 





Guarani/SP 
Guarani/SP 
Vitória/BA 
Guarani/SP 
Vitória/BA 
Guarani/SP 
Vitória/BA 
Guarani/SP 
Vitória/BA 
Vitória/BA 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


[a tEl Feto) g (oo [o EETES (Ao 


Substituições 
rempo [amar | ape emo] 


5 - Pedro Henrique Acorsi Soares 
71 - Emaxwell Souza de Lima 

18 - Bruno Felipe de Oliveira 

93 - Geremias Ribeiro Junior 

21 - David da Hora da Conceicao 
36 - Eliel da Silva 


16 - IIson Cedric Borges de Accac... 


29 - Allan Victor Oliveira Mota 
14 - João Victor Carroll Santana 
15 - Gabriel Bispo dos Santos 


8 - Antonio de Moura Carvalho 

13 - Diogo Mateus de Almeida Rodr... 
10 - Anmerson da Silva Soares 

94 - Julio Cesar Czarneski 

7 - Wesley Pionteck Souza 

20 - Matheus Lima Beltrao Oliveira 

8 - Fernando Jose da Cunha Neto 

17 - Pablo Diogo Lopes de Lima 

9 - Samuel Vanderlei da Silva 

5 - Pablo Fabricio Siles Morales 
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